Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 


Drucksache 13/7660 


14. 05. 97 


Beschlußempfehlung 

des Ausschusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermittlungsausschuß) 


zu dem Zweiten Gesetz zur Neuordnung von Selbstverwaltung 
und Eigenverantwortung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(2. GKV-Neuordnungsgesetz - 2. GKV-NOG) 

- Drucksachen 13/6087, 13/7264, 13/7569- 


Berichterstatter im Bundestag: Abgeordneter Dr. Peter Struck 
Berichterstatter im Bundesrat: Staatsminister Gerhard Bökel 


Der Bundestag wolle beschheßen: 

Unter Aufhebung des Gesetzesbeschlusses vom 20. März 1997 
betreffend den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Neuord- 
nung von Selbstverwaltung und Eigenverantwortung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (2. GKV-Neuordnungsgesetz 
- 2. GKV-NOG) wird der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/ 
CSU und F.D.P. - Drucksache 13/6087 - abgelehnt. 


Bonn, den 14. Mai 1997 


Der Vermittlungsausschuß 

Dr. Heribert Blens Dr. Peter Struck Gerhard Bökel 

Vorsitzender Berichterstatter Berichterstatter 
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